WB 


druck 


VEREINIGTE ABZIEHBILDERWERKE 
LEIPZIG-NERCHAU-SAALFELD 


Warn- und Hinweistafeln für 

Brandschutz • Arbeitsschutz • Unfallverhütung - Betriebssicherung 

Verzeichnis Nr, 103 auf der Grundlage unserer neuartigen Lack-Elastik - Schilder 

nach den von den Arbeitsmspektionen und der Feuerwehr erlassenen Vorschriften 
Wetterbeständig, biegsam, dauerhaft, aus hochwertigstem, unentflammbarem Material 


Verzeichnis der vorrätigen Verlagsmuster 


Rauchen 

polizeilich 

verboten! 


ALARM! 

ki Fautr 

Unfall Nr.__ 

Rohrhrudh w&w. 

brindaeholjwrantwDrtkütisi _ 

Wii hfl bin, I i tflrln!i Nr, 


ALARM! 

B«r F*ii*r 

1, Oong «dllaqnt 

tu*. andan Altnmlargn^tmDflllch. 
Hilm 

2. F*u*rw«kf ti will l»n 1 


1* 

Bra n cf s ch utiver a nt w n rt 1 i eher: 

Vertreter: 

Bra ndscJi utzhe )f e r: 

Vertreter: _____ 

Ht. 205/3 Größe: 30x20 cir 


Nirhshi Ffluflfniaiüm- 

Hsrhtle WHK*finrlrihmrr:lFillF. 

3- ftrainlidiiftivirgflt- 
närttidittn und Wads* 

4r. 297/3 Größe: 30x20 cm 

Rauchen 

polizeilich 

verboten! 

ftlUJWBh" am Miildnr (lnr| BrWBr|9fi 1 

BrintfKhutZWra'nrwdrtllLhHr !v» Wnch, 

ddflf l'fdilr.Hl inub KlgrE rs'[ini] j'>, r 

Fairtf^ihr: „_HnEru: _ 

ad* ___ 

VnlkEpnliiinml_Nul'ul _ 

Odrr Nr._ 

ftJfiTJir,_ 

Bnndaatu»irrann1wlilcA4i br*r.fluch* 
üdar Ha.Enai ariidodr^rti: 

FnuBrrtlW: _ 

«dir Nf._._ 

VDlkipfiliulunL_Natinr:__ 

odir Nr--- 

[dar Nr. 

3 f 

Rauchen 

und Umgang mit Feuer 
und offenem Licht 
polizeilich verboten 

Nr. 204'3 Größe: 40x 25 cm 

Nr, 293,13 Größe; 20 x 30 cm Nr. 294; 

^ Größe: 40x2Scm 

Vorsicht 

beim Laufeniassen 
der Motoren! 
Vergiftungsgefahr! 

G en erato r-K raftfah rz e u y e 
H A LT! 

Fahrer melden 


Schützt das Volkseigentum! Verhütet Brände 1 

uerwendei die 

Feueridschoeraie zweckmäßig! 

( Eingehendn tflheifarische ÜJ>eräfc*»t üb er das Verluden 
dfr einzelnen Feuerlöscher. Siehe Sonderdruck) 

Nr, 2GZ, r 3 Größe: 4Dx25cm 

Nr, 298,5 Größe: 40 x 25 cm 

1 

1 

gr - 505 ' 5 Größe: 40 x 25 cm 

Feuerlöscher 

Feuermelder 

Schlauchanschluß 

Nr, 203/3 

Nr, 207/3 

Nr. 208/3 

Notausgang 

| | 

' | Hydrant j 

Nr, 209.'3 

Nr. 285)5 

Nr, 283,13 

Löschgerät 

Löschwasser 

1--i 

Feuermeldestelle 

Nr. 287/3 

Nr, 303/3 

Nr. 304/3 

Schaumlöscher 

Naßlöscher 

j Löschsand 

Nr, 290/3 

Nr. 2911 1 3 

Nr, 292/3 

Saugstelle 

1 Tetralöscher j 

Tota 1 -T rode en-Löseher 
mit Gasdruckflasche 

Nr. 300/3 Nr. 301/5 

Nr 3112 JX 


Größe: 42 cm breit und 15 cm hoch 


Die angegebenen Farben entsprechen der Ausführung der Schilder 






































































Hier liegen die 
Arbeitsschutz¬ 
bestimmungen aus 

Nr. 210/3 

Für diesen Raum 

sind die Arbeitsschutzobmänner: 


zuständig 

Nr. 2133 

Unbefugtes Beseitigen 
von Schutzvorrichtungen 

verboten! 

Nr, 2163 

Benutzt nur 

einwandfreies Werkzeug, 
Hebezeuge und Gerüste 

Nr. 220(5 

Gefahr durch Kran 

Unbefugter Aufstieg verboten! 
Berechtigte zuvor 
Kranführer verständigen 

Nr, 2543 

Vorsicht! Explosionsgefahr! 

Armaturen und Dichtungen für 
verdichteten Sauerstoff 
unbedingt frei von Fett 
und Öl halten 

Nr, 2293 

Das Inbetriebsetzen ist 
nur den hierzu befugten 
Personen gestattet 

Nr. 236(3 


Jeder Unfall 

ist sofort dem zuständigen 
Meister u* Arbeitsschutzobmann 
zu melden 

Nr. 2113 

FEUER 

vernichtet Deinen 

Arbeitsplatz 

Nr. 2143 

Nicht mit den 
Händen 

in die Walzen greifen 

Nr. 218(5 

Vorsicht auf Leitern! 
Schadhafte Leitern 

nicht benutzen 

Nr, 221(3 

Zum Löschen von Bränden ist 
trockener Sand oder ähnliches 
Lösch mittel zu verwenden 

Kein Wasser! 

Nr. 2263 

Unbefugten ist der 

Zutritt 

verboten 

Nr, 2313 

Vorsicht! 

Die Absperrung nicht betreten 
Gefahr durch 

herabfallende Gegenstände 

Nr. 2373 


Störungen 

jeder Art im Betrieb 
sofort dem Verantwortlichen 
melden 

Nr. 2123 

Vor Arbeitsbeginn 

Wasservorlagen auf Wasser¬ 
inhalt prüfen! Kein Fett und 
Öl an Sauerstoff-Flaschen 

Nr. 2153 

Dos Auflegen von Riemen,. Reparieren, 
Schmieren und Putzen von Triebwerken 
und Arbeitsmaschinen während 
des Betriebes ist streng 
verboten! 

Nr. 219(3 

Gasflaschen nicht werfen! 
Gegen Umfallen sichern! 
Gefüllte Flaschen vor Sonnen¬ 
bestrahlung, Wärmequellen 
und Frost schützen 

Nr. 2243 

Explosionsgefahr! 

Offenes Licht u. Feuer verboten* 
Funkenbildung vermeiden! 

Nr, 2283 

Vorsicht! 

Jedes Verweilen unter 
schwebenden Lasten 
ist verboten! 

Nr. 235(3 

Vorsicht! 

Elektrischer Betriebsraum 
Unbefugten Zutritt verboten 

Nr. 2593 


Größe aller Schilder; 50x 20 cm 












Dieser Platz 
darf nicht 
verstellt werden 

Nr, 240/3 

Beim Schweißen 
nicht in die 
Flamme sehen 

Nr. 247,'3 

Für diese Baustelle sind die 
Arbeitssch utzobma n ner 

zuständig 

Nr. 307(3 

Vorsicht! 

Gebohnert 

Nr. 31213 

Baustelle 

Unbefugten ist der 
Zutritt verboten! 

Nr. 316,'3 

Niemals 
ohne Spaltkeil 
schneiden 

Nr. 321,'3 

Vorsicht Lauge 

Schutzbrille tragen 

Nr. 24313 


Schutzbrille tragen 



Kraftwagenhalle 

Rauchen, offenes Licht und 
offenes Feuer verboten! 

Beim Laufen der Motoren 
Türen auf! 

Nr. 251(3 

Transportwege 
frei lassen! 

Nr. 3D8,'3 

Vorsicht! 

Bei Arbeiten an den Maschinen 
sind eng anliegende 

Kleider zu tragen 

Nr. 31313 

Bei jeder Arbeit 
Schutzvorrichtung 
anbringen 

Nr. 319/3 

Vorsicht! 
Aufzug 

Nr. 326(3 

Betreten 

des Geländes 

verboten! 

Eltern haften für ihre Kinder 

Nr, 37S r 3 


Benutzt die Schutzbrillen 
beim Schweißen, Schleifen, 
aber auch 

beim Drehen und Meißeln 

Nr. 246(3 

Jeder Unfall 

ist sofort dem zuständigen 
Bauführer oder Polier und 
Arbeitsschutzobmann 
zu melden 

Nr, 306/3 

Vorsicht! 
Frisch geölt 

Nr. 311/3 


Achtung! 
Stufen! 



Nr, 314(3 


Weibliche 

Belegschaftsmitglieder 
müssen während der Arbeit 
Schutzhauben benutzen 

Nr. 32013 

Baden 

polizeilich verboten! 

Nr. 33013 

Schutt und Asche 
abladen 
verboten! 

Nr. 379.'3 


Größe aller Schilder: 30x 20 cm 











^ Hochspannung 
V Vorsicht! 

/ Lebensgefahr 


Vorsicht! 

/ Hochspannungs» f 
/ Raum! / 

Lebensgefahr 


Hochspannung! 

m Das Berühren der „ 

7 Drähte, auch etwa y 
herabhängender, ist * 

lebensgefährlich 

Nr, 252,'3 

Nr. 253,'3 

Af. 254/3 

Warnung 

W vorBerührungder 
Jr elektrischen 


m Vorsicht! Rückstrom! 

j Bei Arbeiten an der 

r Hodispannungsseite den 
Transformator auch niederspan¬ 
nungsseitig vom Netz abtrennen 


jf Nicht einschalten! 
m Es wird gearbeitet: 
Ort: 

/ Einrichtungen 

Vorsicht! 



/ Entfernen der Tafel nur 
r durch: __ 



iName) 

Nr. 25S, r 3 

Nr, 25Ä, r 3 } 

Ir. 264/3 


Größe: 30 x 20 cm 



Größe: 20x 15 cm 


Unsere Lack-Elastik-Schilder weiden außer als Warn- und Hinweistafeln als Typenschilder, Skalen, Zifferblätter, Beschil¬ 
derungen in Verkehrsmitteln, wetterfeste Außenplakatierungen u. ä. verwandt. Eisen, Bleche und Buntmetalle, die bisher 
für Beschilderungszwecke benutzt wurden, werden durch das Lack-Elastik-Schild für die Schwerindustrie frei. Das Lock- 
Elastik-Schild spart so der Industrie wertvolle Rohstoffe und hilft den Fünfjohrplan erfüllen. 

Preise ab Werk. Lieferungen bis zu DM 20.- werden gegen Nachnahme ausgeführt. 

Unsere weitere Herstellung: 

Spezialanfertigungen Abziehbildern und Schiebebildern aller Art für Industrie und Sichtwerbung 

Einbrennbare Abziehbilder für Porzellan, Steingut, Glas und Emaille 
Verlangen Sie unsere Druckschriften über Schiebebilder und Gütezeichen 


WB Jmck VEREINIGTE ABZIEHBILDERWERKE LEIPZIG - NERCHAU - SAALFELD 

Leipzig W 31 - Karf-Heine-Straße 55 - Fernsprecher 40365 /43330, Abt* Verkauf 4 6276 


V 87 7. 52, 10 000 


J JI/ifl/40 30. El 32 50IXI O 5573 
Form.-Spez.-Dr, VEB Lpz. 711/ 18/37 


























